-----------------------------------------------
 Statistics for:    LOTTTO 13.wav
 Number of Samples: 6950687
-----------------------------------------------

                  left              right

 Peak value:     -1.02 dB   ---    -1.05 dB
 Avg RMS:       -16.78 dB   ---   -16.84 dB
 DR channel:     14.57 dB   ---    14.41 dB
-----------------------------------------------

 Official DR value:  DR14 
===============================================

